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नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 3 , 2020 / अग्रहायण 12 , 1942 
NEW DELHI , THURSDAY , DECEMBER 3 , 2020 / AGRAHAYANA 12 , 1942 


विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 3 दिसम्बर , 2020 
सा.का.नि. 749 ( अ ) .- सरकारी स्थान ( अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली ) अधिनियम , 1971 ( 1971 का 40 ) की 
धारा 3 के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए , केंद्र सरकार नीचे दी गई तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित 
अधिकारियों को , भारत सरकार के राजपत्रित अधिकारी के समतुल्य रैंक का अधिकारी होने के कारण , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के 
लिए संपदा अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जो राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए 
उनके नाम के आगे कॉलम ( 4 ) में उल्लिखित परियोजनाओं के उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ संपदा अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करेंगे तथा सौंपे गए उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे । 
क्र.सं. नाम और पदनाम कर्मचारी 

परियोजना 
संख्या 


( 1 ) 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


( 2 ) 
श्री मल्किअत सिंह , उप प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 
श्री राजीव सिंह राणा , वरिष्ठ प्रबंधक ( सिविल ) 
श्री शैलेश दत्त , वरिष्ठ प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 
श्री बलजीत सिंह , अपर महाप्रबंधक 
श्री परविंद नेगी , वरिष्ठ प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 
श्री क्रांति स्वरूप शर्मा , उप प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 
श्री आशीष पंत , अपर महाप्रबंधक 
श्री कमलेश कुमार , प्रबंधक ( आर एंड आर ) 
श्री अमित कुमार , प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 


( 3 ) 

( 4 ) 
10925 | एसजेवीएन का शिमला एवं परवानू कार्यालय 
20105 नाथपा झाकरी जल विद्युत स्टेशन 
20628 रामपुर जल विद्युत स्टेशन 
10107 लुहरी एचईपी स्टेज- | एवं || और सुन्नी बांध एचईपी 
20707 | झांगी थोपन पोवारी एचईपी 
10725 | धौलासीध एचईपी 
20234 | संपर्क कार्यालय , देहरादून 
10188 नैतवार मोरी एचईपी 
10448 | देवसारी एचईपी 


5 . 


6 . 


7 . 


7 


8 . 


8 


9 . 
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10 . 


श्री एल.पी. राय , प्रबंधक ( सिविल ) 


11 . 


12 . 


श्री विजय प्रसाद , महा प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 


13 . 


14 . 


00143 जाखोल सांखरी एचईपी 

संपर्क कार्यालय , दिल्ली 

अरुणाचल स्थल कार्यालय 
20004 

साडला पवन विद्युत संयत्र 
चारंका सौर विद्युत संयत्र 

खिरवाइर पवन विद्युत संयत्र 
20221 | एसटीपीएल - बीटीपीपी , बक्सर , बिहार 
20177 चेनाब घाटी परियोजनाएं , उदयपुर , हि.प्र . 

[ फा . सं . 15-22 / 8 / 2020 - हाइडल- II ] 

तन्मय कुमार , संयुक्त सचिव 


15 . 


16 . 


श्री कुलदीप राज , वरिष्ठ प्रबंधक ( मानव संसाधन ) 
श्री यशवीर सिंह राणा , प्रबंधक ( सिविल ) 


17 . 


MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 3rd December , 2020 


G.S.R. 749 ( E ) .- In exercise of the powers conferred by clause ( a ) of Section 3 of the Public Premises 
( Eviction of Unauthorised Occupants ) Act , 1971 , ( 40 of 1971 ) , the Central Government hereby appoints the officers 
mentioned in column ( 2 ) of the table below , being an officer equivalent to the rank of a gazetted officer of the 
Government of India , to be estate officers for the purposes of the said Act , who shall exercise the powers conferred , 
and perform the duties imposed , on estate officer by or under the said Act , for the projects mentioned against their 
names in column ( 4 ) for a period of three years with cllect from the date of publication of this notification in the 
Official Gazette . 


SI . 
No. 


Name and Designation 


Employee 

No. 


Projects 


( 4 ) 


SJVN's Shimla & Parwanoo Office 


( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
1 . Sh . Malkiat Singh , Deputy Manager ( HR ) 

10925 
2 . Sh . Rajiv Singh Rana , Senior Manager ( Civil ) 20105 
3 . Sh . Shailesh Dutt , Senior Manager ( HR ) 

20628 
4 . Sh . Baljeet Singh , Additional General Manager 10107 
5 . Sh . Parvind Negi , Senior Manager ( HR ) 

20707 
6 . Sh . Kranti Swaroop Sharma , Deputy Manager ( HR ) | 10725 
7 . Sh . Ashish Pant , Additional General Manager 20324 
8 . Sh . Kamlesh Kumar , Manager ( R & R ) 

10188 
9 . Sh . Amit Kumar Sharma , Manager ( HR ) 

10448 
10. Sh . L. P. Rai , Manager ( Civil ) 

00143 


Nathpa Jhakri Hydro Power Station 
Rampur Hydro Power Station 
Luhri HEP Stage - I & II and Sunni Dam HEP 
Jhangi Thopan Powari HEP 
Dhaulasidh HEP 
Liaison Office , Dehradun 
Naitwar Mori HEP 


Devsari HEP 


Jakhol Sankhri HEP 


11 . 


Liaison Office , Delhi 
Arunachal Site Office 


12 . 


13. Sh . Bijay Prasad , General Manager ( HR ) 


20004 


Sadla Wind Power Plant 


14 . 


Charanka Solar Power Plant 


15 . 


Khirwire Wind Power Plant 


20221 


16. Sh . Kuldeep Raj , Senior Manager ( HR ) 
17 Sh . Yashbir Singh Rana , Manager ( Civil ) 


STPL - BTPP , Buxar , Bihar 
Chenab Valley Projects , Udaipur , HP 


20177 
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